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はじめに 


このマニュアルは Softex BayManager の使い方および、お使いになるうえでの注意事項など 
を記載しています。 Softex BayManager をお使いになる前に必ずお読みください。 

なお、お使いのパソコンの設定によっては、このマニュアル内の「ダブルクリック」を「ク 
リック」に読み替える必要がちります。 

2001年4月 


Softex BayManager について 


■概要 

Softex BayManager (な降、本ソフト）は、パソコン本体の電源を切らずに、モバイルマル 
チベイユニットを交換/取り外し/取り付けることができるソフトウュアです。 

■適用機種 

- FMV- 6000 NU/L、FMV- 6700 NU9/L、FMV-675NU9/L 
- FMV-6750MR9/L 

■サポート OS 

• Windows Me 

- Windows 98 SECOND EDITION 

■サポートユニット 

本ソフトでは、次のユニットをサポートしています。 

-内蔵 DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ ユニット 
-内蔵 CD - ROM ドライブ ユニット 
-内蔵 DVD - ROM ドライブ ユニット 
-内蔵ハードディスク ユニット （ FMV -6750 MR 9/ L を除く） 

-内蔵 CD - R / RW ドライブ ユニット 
-内蔵スーパーディスクドライブ ユニット 

-内蔵フロッピーディスクドライブユニット （ FMV -6750 MR 9/ L のみ） 
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■ お使いになるうえでのを意 

が重要 

►本ソフトが添付されている装置が外で本ソフトを使わないでください。化の装置でお使いにな 
ると、ハードディスクの内容が破損するおそれがあります。 

►本ソフトを使って ユニッ トの交換/取り外し/取り付けを巧う前に、起動中のアプリケーシヨ 
ンをすべて終了してください。 

-スタンバイ中にユニットの交換/取り外し/取り付けを巧わないでください。必ず本ソ 
フトをお使いになるか、 Windows を終了してパソコン本体の電源を切ってから、これら 
の操作を巧ってください。 

-サポート外の ユニッ トの交換/取り外し/取り付け にっいて 
本ソフトをインストールすると、本ソフトがサポート していないが 下の ユニッ ト につい 
ても、パソコン本体の電源を入れたまま交換/取り外し/取り付けを巧うことができま 
す。 

-マルチベイカ/く一 
-増設用内蔵バッテリユニット 

これらサポート外の ユニッ トどうしを交換するときは、本ソフトの操作は不要です。 
ただし、サポートしている ユニットからの 交換時、またはサポートしている ユニットへ 
の交換時は、本ソフトをお使いください。 

サポート外のユニットどうしの交換/取り外し/取り付けを巧う場合は、下記の注意事 
項もあわせてご覧ください。 

-マルチベイカ/く一 

本ソフトをお使いになる必要はありません。 

-増設用内蔵バッテリユニット 

増設用内蔵バッテリユニットの交換/取り外しは、内蔵バッテリの残量が十分に残っ 
ている場合、または AC アダプタがパソコン本体に接続されている場合のみ巧ってく 
ださい。 

. パソコンに 接続され ている 記憶躁体 にっいて 
Softex BayManager の「記憶装置」タブ、またはタスクバーにある BayManager アイ コン 
にカーソルを合わせると、取り付けられ ている 記憶媒体が次のように表示されます。そ 
の他のユニットまたは記憶装置は表示されません。 

-内蔵 DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ ユニット、 内蔵 CD - ROM ドライブ ユニット、 内 
蔵 CD - R / RW ドライブ ユニット、 内蔵 DVD - ROM ドライブ ユニット 
一 「 CD - ROM 」 と表示される 

-内蔵スーパーディスクドライブ ユニット、 内蔵ハードディスク ユニット 
一 「 DiskDrive 」 と表示される 
-内蔵フロッピーディスクドライブ ユニット 
一 「FI 叩 py 」 と表示される 

. ご利用になる CD - R / RW ライテイングソフトによっては 、 Softex BayManager がインストー 
ルされた環境で正常に動作しない場合があります。 
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Softex Bay Manager の操作方法 


■起動方法 

次のいずれかの方法で実行してください。 

-タスクバーの 「 BayManager 」 アイコンをちクリックし、「開く」をクリックします。 

-タスクバーの 「 BayManager 」 アイコンをダブルクリックします。 

-「コントロールパネル」ウインドウの 「Softex BayManager 」 をダブルクリックします。 

各設定項目については 「Softex BayManager 」 ダイアログボックスの「ヘルプ」をクリック 
して、ヘルプを参照してください。 

■ユニットの取りかし/交換方法 

1起動しているすべてのアプリケーションを終了させます。 

2 rsoftex BayManagerj を実行します。 

3 「Softex BayManagerj ダイアログボックスの「デバイス管理」タブで「取り 
外し/交換」をクリックします。 

4 「ホに、ベイデバイスを除去またはスワップし、 「OK」 を巧します。」という 
メッセージが表示されたら、ユニットの取り外しまたは交換を行い、 roKj 
をクリックします。 

「システムデバイスを更」ダイアログボックスが消えたら、ユニットの取り外しまた 
は交換はを了です。 

■ユニットの取り付け方法 

1 起動しているすべてのアプリケーションを終了させます。 

2 「Softex BayManager」 を実行します。 

3 「Softex BayManagerj ダイアログボックスの「デバイス管理」タブで「挿入」 
をクリックします。 

4 「次に、デバイスをベイに挿入し、 「OK」 をクリックします。」というメッ 
セージが表示されたら、 ユニットを 取り付け、 「OK」 をクリックします。 

「システムデバイス変更」ダイアログボックスが消えたら、ユニットの取り付けは完 
了です。 
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制限事項 


本ソフトをインストールした場合、ユニットに DMA を設定するには、 「 SoftexBayManager 」 
ダイアログボックスの「記憶装置」タブでユニットを選択し、左下にある Dma をチェッ 
クしてください。 

ユニッ トの交換/取り外しを行う場合は、その ユニッ トを使っている他のアプリケー 
シヨンを必ず終了させてください。 

「マイコンピュータ」 ウインドウ、 「エクスプローラ」 ウインドウを開いたが態で ユニッ 
卜の交換/取り付けを行った後は、「表示」メニュ ■ 一一>「最新の情報に更新」の順にク 
リックしてください。 

本ソフトをインスト ' ールすると、ス ' ーノく'ーデイスクが「リム'ーバブルデイスク」と表示 
されますが、問題ありません。 

CD - 民や CD - RW に書き込み後にユニットの取り外し/交換を巧う場合は、アプリケー 
シヨンを終了後、約30秒たってから取り外し/交換を行ってください。 

ユニットを交換/取り付けた際に、 CD - 民 OM または DVD - 艮 OM の自動再生が巧われなく 
なる場合がちります。この場合は、 CD - ROM または DVD - ROM のアイコンをダブルク 
リックして実行してください。 

CD - R / RW ドライブユニットを取り外す際にノイズボ発生することがありますが問題あり 
ません。 

FDD ユニット ( USB ) を使用中にスタンバイすると、レジューム後にドライブ名 （ A :¥) 
が変わることがちりますが問題ありません。 

FDD ユニット ( USB ) を接続した状態で Windows を起動したとき、 FDD ユニット ( USB ) 
の内容が見えない場合があります。この場合は、一度 FDD ユニット ( USB ) をパソコン 
本体から取り外し、再度接続してください。 

Windows 起動直後、またはスタンバイ/休止が態からパソコン本体を復帰した直後は、本 
ソフトを使用してユニットの取り外し/交換/取り付けを行わないでください 。 Windows 
起動後、およびスタンバイ/休止が態より復帰した後は、約30秒たってから本ソフトを 
使用してください。 
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